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rage des villes, ils onf depuis e'te' utileinent employes pour signaler
des entries de port, particulierement comme fanaux de mar^e.

39.   Le succes merite' de ces inge'nieux appareils encouragea
1'inventeur a entreprendre 1'exe'cution, dans le me" me systeme,
d'un phare a, feu fixe de premier ordre, c'est-a-dire d'un e'clat assez
puissant pour e*tre apercu, en temps ordinaire, jusqu'a la distance
de 5 a 6 lieues marines.

Le diametre des deux nappes paraboliques fut en consequence
porte a im,95.

Pour obtenir une flamme en rapport avec de telles dimensions,
Bordier-Marcet groupa au foyer de son appareil 27 bees d'Argant,
'en se re'servant de les remplacer uit^rieurement par des bees
4 gaz.

Ainsi que 1'on eut pu le reconnaitre h. 1'avance par un simple
calcul approximatif, Yeffet utile se trouva loin de r<^pondre k la
de'pense des ay bees. Aussi, apres divers essais, dut-on renoncer
4 tirer parti du grand appareil sideTal, qui fut cleTinitivement
ecart^ par la Commission des pbares, en 1823.

II.

INVENTION DES PHARES 1ENTICULAIRES.

40.   Nous ventms d'exposer dans son ensemble et ses princi-
paux details Tancien systeme de phares k Tamelioration duquel,
ainsi que nous 1'avons dit, Augustin Fresnel avait dt^ appel^ k
concourir par une decision administrative du 21 juin  1819.
Mais ce qui devait e"tre 1'objefc principal de sa mission fut bient6fc
r^cluit par lui'& une question tout h. fait secondaire. A peine entre"
dans la voie nouvelle ouverte & son ge'nie inventif, il fut frappe'
de cette id^e, qu'on pourrait avec avantage crsubstituer de grandesde moyenne des feux:;; maiis les dimensions
